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PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS DE REDES DEL ACUEDUCTO 


La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá se permite informar que para realizar 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y 
nuevas viviendas, se suspenderá el servicio de agua en los siguientes sectores y fechas: 


Localidad 

Barrios 

Lugar 

Inicio y 
duración 

Lunes 19 de febrero de 2018 

Teusaquillo 

El Recuerdo. 

De la carrera 39 a la carrera 40, 
entre calle 25 y calle 26. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Kennedy 

Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy 
Occidental y Ciudad Kennedy Sur. 

De la calle 38C Sur a la avenida 
calle 43Sur, entre transversal 78J y 
avenida carrera 80. 

De la calle 42 Sur a la avenida calle 
43 Sur, entre transversal 78J y 
transversal 78H. 

08:00 a. m. 

24 horas 

Martes 20 de febrero de 2018 

Fontibón 

Belén Fontibón. 

De la carrera 110 a la carrera 116, 
entre calle 20 y calle 22. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Puente 

Aranda 

San Rafael Industrial y Galán. 

De la carrera 50 a la carrera 56D, 
entre calle 5 y calle 9. 

10:00 a. m. 

24 horas 

San Cristóbal 

Gran Colombiano, Montecarlo y 
Molinos de Oriente. 

De la calle 13 Sur a la calle 8 Sur, 
entre carrera 19 Este y carrera 11 
Este. 

1:30 p. m. 

2 horas y media 

Ciudad 
Bolívar - 
Tunjuelito 

San Juanito, Las Mercedes y parte alta 
del Socorro. 

De la calle 48 Sur a la calle 42B Sur, 
entre carrera 16F y carrera 10. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Kennedy - 
Bosa 

Islandia, Cecilia, Paso Ancho, Jiménez 
de Quesada 2 o sector, Bosa La 
Estación, Gualoche, Andalucía 2, El 
Rubí, Class Roma, Gran Britalia, 
Escocia, San Pedro, Bosa La Paz, Los 
Sauces, Antonia Santos, El Retazo, 
Bosa Centro, hospital Pablo 6 y hospital 
Bosa Nivel 2. 

De la Autopista Sur a la carrera 87A 
Sur, entre calle 57 Sur y calle 71 
Sur. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Ciudad 

Bolívar 

Minuto de María, El Tesoro, Cedritos, 
La Joya, Naciones Unidas, Divino Niño 
y Acapulco. 

De la carrera 17A a la carrera 18K, 
entre calle 74A Sur y calle 82 Sur. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Engativá 

Los Cerezos. 

De la calle 80 a la calle 85, entre 
carrera 86 y carrera 90. 

09:00 a. m. 

24 horas 

Aeropuerto El Dorado. 

De la calle 26 a la calle 63, entre 
carrera 103 y carrera 124. 

Bonanza. 

De la calle 80 a la calle 75, entre 
carrera 70 y carrera 72. 
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Álamos. 

De la calle 63 a la calle 66, entre 
carrera 90 y carrera 100. 


Bosa 

Laureles 3, Vegas de Maryland y Los 
Sauces. 

De la calle 74D Sur a la calle 82A 
Sur, entre carrera 80J y carrera 86. 

08:00 a. m. 

24 horas 

Suba 

Las Mercedes, Pinos de Lombardía, 
Rincón de Santa Inés, Tibabuyes, Tuna 
Baja y Villa Hermosa. 

De la calle 145 a la calle 158, entre 
carrera 104 y carrera 137. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Miércoles 21 de 

febrero de 2018 

Fontibón 

Capellanía. 

De la calle 22 a la avenida 
Esperanza, entre carrera 86 y 
carrera 93. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Engativá 

Boyacá. 

De la calle 63 a la calle 68, entre 
carrera 72 y carrera 76. 

09:00 a. m. 

24 horas 

Puente 

Aranda 

Estación Central, Cundinamarca y 
Florida Occidental. 

De la avenida carrera 32 a la 
carrera 36, entre calle 18 y calle 
19A. 

10:00 a. m. 

24 horas 

San Cristóbal 

Velódromo y 20 de Julio. 

De la carrera 1 a la carrera 6, entre 
calle 17 Sur y calle 27 Sur. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Ciudad 

Bolívar 

Valvanera, Rincón de la Valvanera, 
Balmoral, Barlovento, Galicia, Rincón 
de Galicia, Metro Sur, India Catalina, La 
Estancia, La Primavera, Primavera 2, 
Protabaco, Casablanca y Perdomo. 

De la calle 67 Sur a la Autopista 
Sur, entre avenida Ciudad de 
Villavicencio y carrera 77A. 

1:30 p. m. 

2 horas y media 

Alameda. 

De la calle 64 Sur a la calle 71 Sur, 
entre carrera 17 y carrera 17J. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Bosa 

Remanso, Independencia (parcial), 
Potreritos, San Bernardino-Potreritos, 
Las Vegas-San Bernardino y San 
Bernardino 18. 

De la carrera 87H a la carrera 87K, 
entre calle 69 Sur y calle 70 Sur. 

De la carrera 86B a la trasversal 
88C, entre calle 70A Sur y calle 73A 
Sur. 

De la carrera 86D a la carrera 91, 
entre calle 73A Sur y calle 94A Sur. 

08:00 a. m. 

24 horas 

Suba 

Niza Suba y vereda Suba Naranjos. 

De la calle 128 a la calle 131, entre 
avenida Boyacá (avenida carrera 
72) y carrera 81. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Usaquén 

Santa Bárbara Oriental. 

De la calle 116 a la calle 127, entre 
carrera 7 y carrera 9. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Jueves 22 de febrero de 2018 

Loa Mártires 

La Pepita, Ricaurte, Eduardo Santos y 
San Bernardo. 

De la carrera 21 a la carrera 30, 
entre calle 6 y calle 13. 

De la carrera 14 a la carrera 21, 
entre calle 1 y avenida calle 6. 

10:00 a. m. 

24 horas 

Santa Fe 

Los Laches, Girardot, Rocío, El 
Dorado, El Guavio, hospital Franklin 
Delano Roosevelt y hospital El Guavio. 

De la calle 9 Sur a la calle 18, entre 
carrera 5 Este y carrera 12 Este. 

09:00 a. m. 

11 horas 
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Ciudad 

Bolívar 

Isla del Sol, Madelena, Rafael 
Escamilla, Nuevo Muzú, Colmotores, 
Guadalupe y Las Delicias. 

De la diagonal 57C Sur a la calle 
69C Bis Sur, entre avenida Ciudad 
de Villavicencio y avenida Boyacá. 

1:30 p. m. 

2 horas y media 

Alameda, Lucero Bajo y Sotavento. 

De la diagonal 64A Bis a la calle 72 
Sur, entre carrera 17N y carrera 17. 

08:00 a. m. 

16 horas 

Soacha 

La Veredita. 

De la carrera 17 a la carrera 19A, 
entre calle 1 y calle 8 Sur. 

08:00 a. m. 

24 horas 

Engativá 

Garcés Navas y Villas de Madrigal. 

De la calle 80 a la calle 72, entre 
carrera 96 y carrera 110. 

09:00 a. m. 

24 horas 

Teusaquillo 

La Magdalena, La Soledad y 
Teusaquillo. 

De la calle 34 a la calle 45, entre 
carrera 14 y carrera 30. 

09:00 a. m. 

24 horas 

Viernes 23 de febrero de 2018 

Engativá 

Bonanza, Las Ferias, Las Galias, La 
Europa, Palo Blanco, El Laurel, 
bellavista Occidental, La Estrada 
Homne Center y Éxito Calle 80. 

De la calle 67 a la calle 80, entre 
carrera 68 y avenida Boyacá. 

1:30 p. m. 

2 horas y media 

Kennedy 

Patio Bonito 2, Provivienda Occidental 
y Dindalito (parcial). 

De la avenida calle 43 Sur a la calle 
38 Sur, entre avenida carrera 86 
(avenida Ciudad de Cali) y carrera 
89B. 

08:00 a. m. 

24 horas 

Bosa 

El Corzo, Cañaveralejo, Santa Fe 
Bosa, La Cabaña, El Porvenir y Las 
Margaritas. 

De la avenida calle 43 Sur a la calle 
59 Sur, entre avenida carrera 89B y 
calle 110A. 

08:00 a. m. 

24 horas 


■ Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales 
(tuberías, grifos y sanitarios, entre otros). 

■ Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. 

■ Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del 
servicio. 

■ Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas. 

El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de 
alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116. 

Bogotá D.C., miércoles 14 de febrero de 2018 
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